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Falta de água doce: causas e consequências e possíveis soluções
A falta de água doce começa num fato da natureza: quase toda a água da Terra é salgada. Só 2,5% é doce, e quase toda essa água está no gelo ou debaixo da terra (USGS, Where is Earth’s water?):
	Onde está a água doce	Parte da água doce
	Gelo, geleiras e neve permanente	68,7%
	Água subterrânea	30,1%
	Rios, lagos, solo, ar e outros	cerca de 1,2%

Fonte: USGS, com dados de Shiklomanov (1993).
A falta de água do dia a dia também depende de onde a água está, de quanto se usa e de quem tem rede e tratamento. Os tipos de escassez estão em Escassez de água.
Quem não tem água segura
Cerca de 1 em cada 4 pessoas no mundo, 2,1 bilhões, não tinha água potável gerida com segurança em 2024, e 106 milhões bebiam água direto de rios, lagos e canais, sem tratamento, segundo a OMS e o Unicef (OMS, 26/8/2025). “Gerida com segurança” quer dizer água em casa, disponível quando se precisa e livre de contaminação.
Olhando mês a mês, o número cresce: cerca de 3,6 bilhões de pessoas têm acesso inadequado à água ao menos um mês por ano, segundo dados da ONU-Água citados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 2025 (OMM, 18/9/2025).
A falta de água no Brasil
O Brasil tem cerca de 12% da água doce do planeta, segundo a ANA (Semil-SP, cartaz da ANA, 16/1/2025). Mesmo assim, mais de 30 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável, e cerca de 90 milhões, 43,3% da população, não têm coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil (Trata Brasil, Ranking do Saneamento 2026, PDF).
Parte da água tratada nem chega às torneiras: as perdas na distribuição foram de 39,5% em 2024, pela média nacional do SINISA (Trata Brasil, Ranking do Saneamento 2026, PDF).
As secas também pesam. Em 2024, houve 1.279 eventos de seca no país, que afetaram mais de 10 milhões de pessoas, pelo relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil 2025, da ANA (IAS, 24/4/2026). O que cada pessoa pode fazer em casa está em Conservação da água.
Um rio que quase não chega ao destino
O Rio Jordão, no Oriente Médio, levava cerca de 1,3 bilhão de m³ de água por ano ao Mar Morto. Hoje, a vazão que chega é estimada entre 20 milhões e 200 milhões de m³ por ano, uma pequena parte da histórica, segundo um relatório de 2013 de uma comissão da ONU e de um instituto federal alemão, citado pela Voice of America (VOA, 24/8/2022). A retirada de água rio acima é o assunto de Superexploração da água.
Você sabia?
O número de pessoas com acesso inadequado à água ao menos um mês por ano deve passar de 5 bilhões até 2050, segundo a ONU-Água, citada pela OMM (OMM, 18/9/2025).
Termos vizinhos

	Escassez de água (link).



	Estresse hídrico e escassez de água (link).



	Dessalinização (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
Quanto da água da Terra é doce? Só 2,5%, e quase toda essa água está no gelo ou debaixo da terra, segundo o USGS.
 
 Quantas pessoas não têm água potável segura? Cerca de 2,1 bilhões em 2024, 1 em cada 4 pessoas no mundo, segundo a OMS e o Unicef.
 
 Quantos brasileiros não têm água potável? Mais de 30 milhões, segundo o Instituto Trata Brasil (Ranking do Saneamento 2026).
 
 Quanto de água tratada se perde no Brasil? 39,5% em 2024, pela média nacional do SINISA.
 
 O que aconteceu com o Rio Jordão? A vazão que chega ao Mar Morto caiu de cerca de 1,3 bilhão de m³ por ano para algo entre 20 milhões e 200 milhões, segundo um relatório de 2013.
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